10500 (ب) 104 1092 1026 


إذا تحرك جسم على محيط دائرة بحيث تكون قيمة ازاحته بعد نصف دورة 7611 22 فان قيمة المسافة المقطوعة 


161200 )10 (ج) 7121 161203 2 
اذا كان 1 (0.01 + 2) = c.۸‏ (2 ± 80) = 8. فإن المقدار(8 + ۸) يسا وى ............... 

(1) ص )2.01 + 80.2( )ب( cm‏ (2.01 + 82) 

(2.6 + 0.03 ( © )2.85 ± 2.01( cm (ج)‎ 


ا انتسيات القالية شرل مته الحصتقة © 


حيث 7 + ¥= ؟ 
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لل إذاكانت صيغة أبعاد الكمية الفيزيائية 4 هى 2 11711 وصيغة أبعاد الكمية الفيزيائية 8هى - 1/211 


فإن صيغة أبعاد الكمية (8 2 - ۸ 4) ........ 8 
M LT “GO‏ (ب) M LT“‏ 
© 1111 () ليس لها معنى فیزیانی 


E1‏ الامتحانا |أوكاطر 


العميزياء 


متجهان ۸ . 8 متساويان ف المقدارومتعامدان ومن نفس النوع» فإن العملية التى تجعل قيمة 


قام بعض الطلاب بقياس كثافة سائل عدة مرات وحساب المتوسط لقراءاتهم. 
وضح لماذا قام الطلاب بحساب متوسط القراءات. 


نه أ أ اق 8 له 6 اخ ل ةا ل 8 83 لل نظت 8 ل ا #8 خخ لظ 18 ف ةا تخ :18 اا ان لالظ ان نه نه :ا ا ان ةا انه ا ان ا اله اه ات ا له اخ له ل لظ ظ :6غ ل ا لت لا ا 8 8 فت لها ةا نا ل 8 نظت ألظ اظ انه ننه أ ا 8 8 أ لغ ل ه ‏ ة انة خه خه ظااظ 2 الت لظ 8 ف لالظ ظ لظت لت لظا ف ف لظ 8 فظ خظذ للا لخ ظاالنظن خ# 8 ظ فظ فظن 8ه ف خن خ# 8 لظ خف الي 8 18الظه خف لت خخ لظ خخ لت لفن ت لخت لظ لظ 8 18:13 لظا فظن 8 لظ ف ظف خا 8 8 لت انظ 8 ف 6 :8 8 ف خف 8-8 لخ له 6غ نت 8 لخن له أ ات 5 ل له ل ا 5غ 8غ :8 اظا 8 6 8 8 8 8 :8 8 6 8ه ها 18 


الشكل المقابل يوضح قدمة ذات ورنية استخدمت لقياس 
طفق قطر أسطوانة معدتنيةءهن الشكل أوحد القيمة 
المقاسة لقطرالأسطوانة. 


فل نقذ لظ ةة ف له ROEDERER REKE HESAS EGG‏ شها لها ها أنه ها ها ف ننه نه اه 8 لخ# نه اه هه له SOKO EEG KOKE‏ ها ها له 8ه ها اها هاه هاه هامس 


ER 5م‎ 6 78910 
اناالا‎ TTT amy TN 


01 
|| ااا 
لالا 


ODES ES‏ اخ أ 1 18 ا ا 8غ لا له ا أ له هذ ذا للها :8غ اها ف ل هخ 8غ لذ لغ اها اذغ ل لغ هخ الك الك أ ا ا اك 8خ ا ال خخ خخ ا لق ل ا هخ 4 6غ 4ه اخ 8 4غ 8ه 0ه 4 8 8غ هخ 0ه ها هخ 8 لذ 8غ ا 8غ اذ لذ 8غ لظا ا EEEOSDEE NEHESE‏ اخ أ ل ل 8 8غ 8 4 8 EEE‏ 4 6 ها 8خ 8 8 8غ 8 ف 


ف كه شاش شاه هاس شا هاه شاه TTT TT TTT TT TTT TCT‏ كه هاه هم هه 138 8ا لله TLC TT TCT TT‏ 6 8ه هالله كه شاه شاش هاش هاه شاه شه 8ه شاه اه 8ه TT TT‏ كه هاه هن كا هاه اه شاش شاه شاه ها له شاشهاه ا هات شاه اس شاش هاس ها هاه هله هاس ها هاه ها هم ها هاه ها هاه هاه هاه ها 


SG‏ 8ه يه لظ ف له هاه ه كه شهَاش 8ه هاه هاه هَ اش اع شاش شه ها اله شاه 8 8ه اه هاه 8 هاش كه هاش ه ها #ه شاه هال #هاهاه © 8ه شاهَاش هاش 8-8 8 ها هاه 8 شاش هاه شاه اه ه ها هاه هاشاهَ هَ كه ها شه اه ها له شاه هلظ ها كه 8 ف#ه له شاه شاه شاش عه 8ه شاهاه ها هاش 8 هاشاه همه ها هاه ه #6 شاه شه ها 8 اه اه 6 ها اه ه شاش # 8 اله له كه شاه اله ها هاه ذ هاه اه عه شاها ه "© شاه هاه ها هاش ته 8ه نه مه ها هاهَا ته 8 8 8ه هبي 


تقذ تقذ EEE EGE EONS SESE SEG GEREKE SEE E a KG‏ لغ لغ اذ GEES‏ ف لذ له اا GEES‏ نتن ا اذ اذ ات أن اذ التق اذ SRG SEDGE SG EEO EGE‏ لا لظ لظ ذا نكا نظا كا KEES‏ نغ لظ لذ EB ES EGGS DOES EPEC‏ لظا E E‏ لها اها ها كذ هه mm‏ 


5 الامتحان الوعاصر 


3 الشكل المقابل يوضح ثلاث متجهات 15 .ا N.‏ . 
فأى المعادلات الآتية غير صحيحة ؟ 


K+N =0(6) 


755 (© 60° )ج 45° 30060 

إذا كان 105 250 = ×.ء 5ل 1500 = لل فإن قيمة (ګ + >) تساوى ...... ERE‏ 
4s 0.2515 S)(‏ (ج) 5 250.15 S6)‏ 1750 

8 إذا كان طول أحد الطلاب 12 (0.05 + 1.8) وطول طالب آخر "۳ (0.05 ± 1.95). فإن الطالب الثانى أطول 
معن الأول نمقداو 1 
m )2( (3.75 ±+ 0.05) m O)‏ (0.1+ 3.75( 
)ج m )( (0.15 ± 0.1) m‏ )0.05 + 0.15( 

للها ف الشكل الموضح إذا كانت ے۴ 2 = ,۴ F‏ 
() 60° 
(ب) 37.67° 
x 45° ©)‏ 
( 63.43° 


١ 
ل‎ 
| 
١ 
١ 
١ 
ل‎ 
ل‎ 
| 
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81 الامتحا الوكاصر 


الفقيزياء 


قامت مجموعة من الطلاب بقياس سرعة حركة جسم أى من هذه القياسات أكثردقة ؟ 
m/s()‏ )20 ع 350( (ب) m/s‏ (15 ع 340) 
(ج) m/s‏ (10 ± 335) (د) m/s‏ (10 + 320) 


أسقطت كرة معدنية نصف قطرها ۲ فى خزان به ماءء فإذا كانت سرعتها أثناء حركتها فى الماء ۷ وتؤثر عليها قوة 
مقاومة تعطى بالعلاقة 1617 = ۴۳ حيث 6K‏ ثابت, أوجد وحدة قياس الثابت ۸ 
(علمًا بأن :> ([F] = MIT‏ 


8 ك شاأه اه كه ساس لهاك 5 اظه هش هاه 6ه شاه ها لله شاش ه هن 4ه 46 5 86الظث كه 8 8 2 8 5 8 هه لظ شاش 8 شاك هه 8لنه شاس ا م شاها اه ها هشاش هاه هداس شه اه 8 شاه ها هات 58لن له شاه ه 6-18 8 8ه ها هه لظ شاش لت شاه 8 8 له هاه ها هاه ها عه ف شاه ها ع هاه 8ه شاش ه 8 انه له قك 6 اه شاه اه #28 هه 8 نه له شاه 8ه ها ها اه 68 ا هاه اه 8 8-2 كه هاه 5 ها هك هاه كه هاه ته 8 ااه هاه ها شه اله شاه ه شالله شه اشاس شاه شاش لظ شاش هاه كه هاس ه هاه ات هاش هاه هاه شه 8ه ها هاه هاه ه 8ه 


8 أ :8 4 خخ ظ #8 #8 #8 ف 8 8 ا 8 8 #8 خا 8 8 8غ 8 86 :#8 8 8 غ0 ظ 8 8 يذ ل :8 48 80 8 :8 8 4 8 8 :8 98 8 8 8 :8 0 8 8 80 5 8 ها #6 80 8 8 8 3 8 8ه 8 98 8 :8 8ه 18 08 8 8 6 8 أ 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 6 8 8 8غ 88 8 8 8 8 8 80 8 8 8خ 38 8 #8 #8 8 ا 8 88 ف 8 لها 8 #8 8 8 8 8 8 8 4 0 8 8 8 4 #0 8 8 #8 # 5 15 8 6 8 8 488 8 8 8 8 80 8 8 8 3 نف 8 8غ 8 445 8 8 18 8ه :8 90-18 8 80 8 4 0 8 8 8 6 5 8غ :9 8ه 8 18 4 8 8 18 446 80 80 8 8 8 80 8 8 8غ 8 8 8خ 83 8 8خ 8 8 8 8 8 198 


اللي الشكل المقابل يوضح مسارحركة جسم Im‏ بداية 


احسب مقدار ا لإزاحه الكلية للجسم. ظ 
! نهاية 1 


2 ا ا 4 خخ 8 ها 8 ل 8 4 8ل #8 خخ 8غ 8غ لظا لظا ا 8 فا ف خا 8غ 8 خخ ف 8 لظ نا 8 لظ ان خف 8 8 نظ اننا 3 8 4 نا 8 ا ال خخ 8خ 8 له نن ل 8 8 #8 ف ا ف 4 8غ لظ لظ لظ كا 8 لظ ذ #8 8 فظن لا :ف ذا 8 ف خخ ىه ظ 8 8 لظ نا لك 8 8 8 خخ خخ فخ 8 اه 84 8غ اله 8 4 86 اله ان #4 8غ لخ 8 8غ لها 8 8ه 4خ ا 8 8 80 8غ 8غ 8ه 8غ 8غ 8 6ه‎ EB 


3m 


EDGES‏ شَ شه هَ شاش هاه له شاش ها 8ه له كه 8ه هن شَ له هاه "هن هال كذ أله ها نب شاش شاه لَه كه شاش 8 هاه شاش شاش شه لَه شاش له نه شاش نه كه شاه هَ 8ه شاه سه ها هاس ها هذ هن له ها 8 له شه هاضق شاش ظ له شاه هاه سه هَاهَاشس شَاشَاهَ ع شاه مه نظ له شاه هاا شاه هاه هاه هه هد هاه هم اه هاه هاج م 


2m 


8 لق KEES EEE ERGE REDRESS KDE REDE‏ هاه 8 نه ظ ظ 8ه 


هد اشاس هداع 3259 8 عه هله هع له شاه فى ف شاها ته #ه ا شاق ف فضت نه 58 8 8 8 8ل نه شاه 8 سه 8859 98 92 5ه ل شاهت اه سه هس شه عه هاس شه ها هاه يه ها هاه مه هاس فق قه 8 شاه افق هن نه شاق اسه شاه اق 85 8 96 هعم 8888نم شاه هم 8ه هه فه اه ين هاه ف 32س 86 ف8 523 88 9ه 88 82ت هاج عم 


١‏ د فا تنصف 5 ائرة 5 أن سا 0.2 + 10.5 | مساحه الدانره 
ل 5 
س نصف دطر د لر موحد لك وى 111 فر نااك ا احكسينيا حه لرث. 
8 فنا 2 i‏ 0 
نان : مساحه الخ 11-2 
5 لسر( 
ظ 3 
EEE‏ هاه 8ه 8 الى اه هف #8 له هاه 8ف ايه نض 8 يي يذاه فض ف يإ اهم 8 ف يفي ل هاس فى 8 ينع ظ ني 8 لظ نه ل 8 اه اه ف 8 ني هت له فى 8ااه 8 اشاائض ها ين 8ف 8 ها ف ين 8 هاه نه به ف ف يف إلى انع 8 ليث اه اه فى هاس 8 8 8 له فى إلى شاه نه 8 الف ف نس في يف الى ف ف 8ف اانه ها ف له انه ف ف 8-9 86 ننه ف الى 16 اه 8 8ه اه انيه عت لالظ نظ لع 8 6ن إن لىه ف 8 انه فى امه 8ه عه إن بيه انه زه 6 8ه 8ه فى 8 اه ه.ا 
EEE EEO‏ يه 86 ف#ه اه انه 8-8 9 هن ا 6 9 اه له ذه 8-8 نه فت اه #8 لت شه ف 6ت به اله 8ه 8ه هاه 8ه 8ه شا اه كه له 8ه اه ها 8 8ه سه ها هن 8ه به له 8 هاه ها انها هن به 8ه #8 8 ل هت 8 2 شاش 8 شاس هن 8ه هاس 8 8ه 8ه شاه شه نه هاه اه هاس هه ه ها هاه هاي 2ت 8 اه 
ها خا EGG‏ خخ EEE‏ 8 ينها 8 83 - فا 8 8 EEE EDENE EOD EES‏ ف فخ خن ن ا اىئ 8 زا ان 8 8 2 EEO‏ ف 8خ ها ا هخ OOS‏ إن اه 8 إن اف الا 8 خا إن انها خا خا انا اا ا ا خا إن إف نضا اف 8 ا #6 فى إلى 8خ - خا خا ا 80 نا ا فخ 8ه ها خا ODENSE SEHEDE EEG EB EEE‏ 8-8 اذا 2 8ن EOD EEE‏ فضا فخ اه له 8 إل ها 8 EEE DEEDES EES HEE‏ اغا خا خنا ا 8 ا إنا انيم ا نا EEO‏ خخ اه اها 8 


ا ل ات ا ل لا لا لح لط نل ا لت لص ا الى لى لصا ل لت ل ص لد الى ل لت الى ل ل الى ات ل لا الى ىا ل ل لى ل ا لا لح لص ا ل لت اصح لط لا فى عاض لت ل الى لا الى لى كا ل ل ل اا ىا ىا ل ا ل لقا لت الى ل لت الى لصا فى ل ل الى ا ل الى لح لا لا لى الا اك ل الى ل ل لا ل لا الى الى ل الى ىا ل الى ل فى ل ل لك الى ل ل الى ل ل فى ىا لت ل الى فى حتفا ات فى الا الى فى انا ل لحا ا ل ل الى ل ل الى ىا لا الى ل ىن ل ىا الى ى ل الى لى عن ات ل فى فى ل الى ل ا ا ا ل ا لط لا ىا ا ل ل لحا ىا ل لط لى حال ل ل ل لا ل الى ىن ل لا لحا الى د لد انا 


WV‏ الامتحانا الوكاصر 


© 
* قراءة التدريج الثابت : 
* قراءة تدريج الورنية : 
* قطرالأسطوانة : 
الخطأ النسبى ف قياس الحجم : 
الخطأ النسبى فى قياس الكثافة : 


0 
© لاج 


.*. وحدة قياس الثابت × ھی kg.mî" sî‏ 


13 


. بداية 


Or‏ قار 
8 لتقليل نسبة الخطأفى القياس. 


ناه 


CÎ‏ 9. 20200411112 ل 

2 5-6063 0.1 = ذا‎ 6 HHH - 0:06 CHÎ 
d = X + x = 2.9 + 0.06 = 2.96 ecm 
5 _ 3 

١ ۷ رمس‎ > 

ry = 31, = 3 0.5 = 13%6 


r=Iry +I, = 1.5 + 2 - 0 


+ 


E ay 


_ كراد‎ EP mn 
KI = rî - ML T 


م 1-4 +2 ميت ين 


O جح‎ 33 11 
9 


2 2 آ 
0 0 ت 57 
1( + 4 


= 17m 


A, = R2 = ج‎ x (10.5) = 346.5 m2 


0 
م ضفرا 
105 10.5 


0 _ 4 5 2 
AA =, A, = - 5ه حم‎ eh E Aa 


ا 2 = ج21 = Iq‏ 


A = (A, ±AA) = (346.5 ± 13.2) mُ 


الامتحا الوكاصر 


1 


اختر الإجابة الصحيحة ١(‏ :۷) : 


@ أى زوج من الكميات التالية يمثل كميات فيزيائية أساسية ؟ 
(©) القوة والإزاحة (ب) درجة الحرارة المطلقة والسرعة 
(ج) كمية المادة والزمن (د) شدة الإضاءة والحجم 


| حر 


@ الشكل المقابل يمثل متجهان ۸ , 8 فإن 
النسبة بين حاصل الضرب القياسى 


2) 


الذى كثافته *70/ع! 7800ء فإن كتلة الأسطوانة تساوى Sk‏ 


© ع 102 x‏ 1.23 (ب) ع 103 x‏ 2.45 
© ع *10 x‏ 1.23 © ع ”105 x‏ 1.23 


© فى الشكل المقابلء أى المتجهات ر۴ ؛ ر۴ ۴ › ۴ يمثل 


1 0 ا 


@ الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين مقدار 
الإزاحة (0) لجسم يتحرك فى مسار دائرى 
وعدي الدوزات (8) الت يضتعها الْحَسِه: 
فان المسافة التى يقطعها الجسم خلال دورة 
كاملة تساوى ............. |0020 (إنشواى /القيوع) 
(01 213 (ب) rm‏ 
(GO) 4m @)‏ 23612 


A 
H 


D 
2 و عد‎ 
ل ك‎ ٩۸ فى اتجاه ۸۴ (ب) ۳ 70 فى اتجاه‎ 70 2 © 
G ذا‎ 


@ 0 10 فى اتجاه 811 (د) 0 10 فى اتجاه 114 


أجب عما يأتى (۸ : ٠١‏ ) : 


5 0 عه 2 اا 5 4 مه 
© إذا علمت أن وحدة قياس العجلة “21/5 وصيغة أبعادها 1*17. قما قيمة كل من ×ء لا ؟ (السنطة / الغربية) 


© متجهان ۸ . 8 متجه المحصلة لهما © ؛ المتجه 6 مركبتيه الأفقية والرأسية على الترتيب انا 3 نص 4» 
والمتجه 8 مركبتيه الأفقية والرأسية على الترتيب الا 6ء 016لا 8 احسب مقدار المتجهه © 


679 ناذا عند إجراء عملية القياس يفضل تكرار القياس عدة مرات وحساب المتوسط للقياسات التى حصلنا عليها ؟ 


دم 2 


اختر الإجابة الصحيحة ١(‏ :۷) : 


@ أى من العمليات التالية يعتبر قياس غير مباشر ؟ 


() قياس كتلة جسم بواسطة الميزان (ب) قياس حجم سائل بالمخبار المدرج 
© قياس مساحة غرفة بواسطة الشريط المترى () قياس كثافة سائل بالهيدرومتر 


@ كميتان فيزيائيتان ×» لا صيغة أبعاد الكمية × هى 1-2:آ, وصيغة أبعاد الكمية لإ هى أ7 فأى صف فى 
الجدول التالى يغبر عن صيغة الأبغاد لكل كمية موضحة ؟؛ 


(التوجيه / الدقهلية) 


45٠ )( 


والزمن (1) لجسم يتحرك فى خط مستقيم؛ فإن 
المسافة الكلية التى قطعها الجسم خلال العشر ثوانى 16 


@ الشكل المقابل يمثل قوتان ,۴ › ر۴ تؤثران 5 جن شي 


N )1(‏ 10 فى اتجاه القوة ر۴ (© N‏ 10 فى اتجاه القوة ۴ 
@ 211 فى اتجاه القوة ر۴ (© N‏ 2 فى اتجاه القوة ,۴ 


المتجهين تساوی ا 0 (آخميم / سوهاج) 


9 unit O) 6 unit @) 31/2 unit @) 3 unit O 


© يقاس الضغط بوحدة الباسكال والتى تكافئ ”ء. ".ع وتقاس شدة التيار الكهربى بوحدة الأمبير والتى 
تكافئ كولوم/ ثانية: فأى من العبارات الآتية صحيحة ؟ 
(1) الضغط كمية أساسيةء وشدة التيار الكهربى كمية مشتقة 
(ب) الضغط كمية مشتقة؛ وشدة التيار الكهربى كمية أساسية 
() الضغط وشدة التيار الكهربى كميتان أساسيتان 


(د) الضغط وشدة التيار الكهربى كميتان مشتقتان 


أجب عما يأتى (۸ : 1( : 


@ متجه 4 يصنع زاوية 30° مع مركبته الرأسية: والمركبة الأفقية له تساوى ندا 5 اخسب مقار المتجه ۸ 


© تشابه صيغة أبعاد طرفى معادلة لا يثبت صحتهاء فسر ذلك. (المنشآة / سوهاج) 


احسب سرعة الجسم. كنا دعاسي اسم 
الزمن 


رقم السؤال 


الإدار ت 


0, = 3° 


2-= ل و 1= 3K‏ 


a= | + م‎ - ,/)3(2+ )4(2 = 5 unit 
tan 0, = 

10= 8)2( +0 = 
1 01" ا م0 tan‏ 


لر 673 


A 3 
و ا‎ _ m2, R2 
B = JB, + By 
8 


.:. 0 - + 8-5 + 10 - 


C, = A, + By, = 3 + 6 =9 unit 


Cy, = Ay + By =4 + 8 = 12 unit 


6 e +0 02+ (12) = 15 unit 


®@ لتقليل نسبة الخطأ فى القياس. 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


رقم السؤال TF‏ 


ا 


5 = A cos (90 - 30) 
“ A ع‎ 10 unit 


(© لأنه قد توجد ثوابت بى طرف من طرف المعادلة والثوابت ليس لها صيغة أبعاد. 


57 © 
54 
do 
d 
ان‎ SS 
O 
=2m 
Av = و۷پ‎ = 3 
= 0.06 m/s 
۷ = (۷y ± A۷ ( 
= (2 ± 0.06) m/s 


الممسوحة ضوئيا ب €۲" CamScan‏ 


يلت !5 الفيزياء - الصف الأول الثانوي - من كتاب الوافي 


فى ی 


(1) مللى أمبيرٌ يساوى ....................... میکرو لیر 
(© 103 © 105 ® 107 @ 10 


(2) إذا كان وص 350 = × ٠‏ یں 1400 = ۷ فإن قيمة ( ۷ + × ) تصبح 5210 
3514s @‏ 351.459 © 3.5145 (© 5 0.3514 


(3) الكمية الفيز يائية التي تحقق العلاقة 1 = ع + ط + ه حيث معادلة أبعاد.الكمية الفيزيائية هي 1° . ”1 . 1/14 , هي ك 


© القوة © كمية التحرك © الشغل © الإجابتان ( © , 2) ) معاً 
(4) يوضح الشكل المقابل متجهين 8 › ۸ متساويين يميل كل منهما على الآخر بزاوية - كل 5 
ا اپ 


5 أي العمليات الرياضية الآتية تؤدى إلي أن يكون الناتج صفراً 0 
® 8مم 6-808 4.8 )6 8*8 


(5) إذا كانت ودع ( 0.1 ± 5 ) =× › حك (7+20:2) Y=‏ فإن قيمة (×- Ê eT ) YX‏ 


® (2+0.1) © (2+0.3) © )0.1+ 12( © ( 0.3+ 12) 
(6) أربعة متجهات متساوية في المقدار 21 6 © 828 وتخرج من نقطة واحدة بينهم 5 68 
زوايا متساوية = 459 كما بالشكل الموضح فإن المعادلة الصحيحة لهم تكون 4 اک 
C+D =0 ©‏ - 8سم 9 0 
© 20-60/ - 5 +8 35 
Dُ A+B= B+D ©‏ 
A+B+C+D =0 ©‏ 
(7) إذا تحرك جسم في المسار الموضح بالشكل المقابل فإن قيمة المسافة 
داچ تی قطعها على التی ا ا ۴ 5 جه الان 
N) 5 3 m «27m © 15m «27m ©‏ 
© م27 ء ERE 12m «23m @ 10m‏ ۳ 
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امتحان تمهيدي لمادة الفيزياء 


2 املقالي 


(8) جسم كتلتهع؟1 ( 0.5 + 5 ) ويتحرك بسرغة 83/ص ( 0.2 + 2 ) » احسب الخطأ التسبى والخطأ المطلق في قياس 


طاقة حركته ( علماً بأن : „(KE = > mv?‏ 


(9) إذا كانت إزاحة جسم ما ( 0 ) عند لحظة معينة تعطى من العلاقة : 
1 
d= Mt + 17‏ 


وتقاس ( ١0‏ ) بالمتر » ( ) بالثانية » أوجد صيغة أبعاد ووحدة قياس كل من (-11 › 77 ) 


(10) قوتان: ‏ ير » ,8 القيمة الغددية للمتجه N‏ 9 = ۴ فإذا كان حاصل الضرب الاتجاهي لهما 73 116.91 و 
الزاوية بين المتجهين 60 أوجد القيمة العددية للمتجه ر۴ » ثم أوجد حاصل الضرب القياسي لهما. 


2 الوافي في الفيزياء 


الفيزياء - الصف الأول الثانوي - من كقاب الوافي 
01 تارمن 


(1) إذا علمت أن معادلة الأبعاد للكمية الفيزيائية () هي 1.1٠١‏ اختر علاقتين رياضيتين يمكن بها حساب الكمية الفيزيائية 
() علماً بأن المسافة (4) » والعجلة (2) والقوة (۴) » والزمن () ٠‏ والكتلة (70). 


© عه © la‏ 8 هو ككل © a4‏ 


(2) إذا علمت أن الإزاحة = السرعة × الزمن- فإن معادلة الابعاد التي تنبت صبحة العلاقة السابقة هي 


M.L.T © 1.15.1 -0(‏ ث6 M.L. T°‏ © لاي لشرييانا 
(3) كمية فيزيائية هي حاصل ضرب القوة × الزمن ٠‏ فتكون وحدة قياسها r‏ 
Kg.m.s" @ Kg.m.s7 © Kg.m".s' © Keg.m".s? 6(‏ 
. ا وام م كام ل mY‏ 8 ما 
(4) إذا تخرك الجسم (2) من نقطة كر الى النقطة 8 بينما الجسم (/9) من النقطة, (1 الى 5-5 0 
النقطة € كما بالشكل فأي اختيارين يعبر عن صف حركة هذين الجسمين؟ 3 ۰ ل 
3 دیما Se‏ 
0 منهما : / امم 
© إزاحة كل منهما مختلفة. ار ا لي 
2) تحركا نفس المسافة. > >- ب الجسم )00 
() إزاحة كل منهما تساوي ضفر. 
لهما نفس الإزاحة. 
(5) إذا كانت صيغة أبعاد الضغط 1-2 . 1 . M1‏ فإن وحدة قياسه في النظام الدولي «EN‏ 
Kg/m.s © Kg.m.s? © Kg.m/s 0(‏ @ 2و.لصرعكا 


(6) قامت مجموعة من الطلاب بقياس سرعة حركة جسم » أي من هذه القياسات أكثر دقة 


m/s © (350+20) m/s @‏ )360+10( 
m/s @) (330 +10) m/s ©‏ )±20 360( 
(7) مقدار إزاحة جسم يتحرك حول محيط دائرة ج دورة ................ مقدار إزاحته خلال دورة. 


© نصف © ضعف 2) تساوي © ثلاث أمثال 
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امتحان تمهيدي لمادة الفيزياء 


2 طقال 


(8) إذا كان ناتج الضرب القياسي ]7 38.3 = 4.8 احسب قيمة 8 


3 


(9) إذا علمت أن القدرة (,2) تساوي حاصّل ضراب القوة في السرعة. 
أوجد وحدة قياس القدرة في النظام الدولي (51). 


(10) في شكل (©)) » طفل على أرجوحة حبالها رأسية. 
فسر لماذا تكون قوة الشد في كل حبل 71 100 ؟ 


100 N 100 N 
و إذا بعدنا نقطتي التعليق كما في الشكل (©) » فإن‎ 
قوة الشد في كل حبل ...........فسر لما تقول؟‎ 
/ ١ 100 N تظل 100737 © تزيد عن‎ © 
200 200 لا توجد إجابة صحيحة‎ © 100 N تقل عن‎ © 
))2( ا شكل () شكل‎ 


4 الوافي في الفيزياء 


الفيزياء - الصف الأول الثانوي - من كتاب الوافي 
81د تارمن 


(1) إذا كانت صيغة أبعاد كمية فيزيائية هي 1 . .1 . 24 حيث > رقم صحيح » فإن الكمية من الممكن أن تكون ... 


© القوة © الكثافة © الشغل ©2) العجلة 


21) ۴ »12 قوتان متعامدان هتما 2071 تميل علي الأفقي ينؤاوية 30° كما 3 
بالرسم › فان ... = ے۴ RN‏ 
2y, 0 “3F, ©‏ 30° 
Fy, ©‏ © 20787 

(3) استخدم الميكروميتر في قياس قطر سلك فكان ( صص 0.5 ) فإن قطر السلك بوحدة جرح يساوي 5 
KO‏ © 0.05 © 50 (© 500 

(A^ 8 ( 8ن‎ AA) = vss. : بينهما زاوية 6 فإن‎ 8 ٠8 متجهان‎ )4( 
(A.B) @ zero @ 2(A.B) O ABsin0 f ® 

(5) إذا كان الخطأ النسبي في قياس مساحة حجرة ( 0.02 ) والمساحة الحقيقية لها 20:32 فإن الخطأ المطلق في قياس 


(©6 0.4 © 20.02 © 10 @ 103 
(6) جسم يتحرك بسرعة ثابته تحت تأثير ثلاث قوی 17 + ۴2 + ۴ بينهما زوايا متساوية أي من الأشكال التالية أدق 
تمثيل للقوي المؤثرة علي الجسم ف 


1 F 
FE; Fs E; F; 


(7) عندما يكون الزاوية 0 بين متجهين 8 + 4 فإن المقدار ( ۸8 ۸4 )+( ۸۸4 8 ) = hh‏ 
AB ( ©‏ )2 © 88 )22 2 


5 ES 


امتحان تمهيدي لمادة الفيزياء 


2 املقالب 


(8) إذا كانت الكثافة الطولية لجسم ما تساوي 7,جرام/ سم . استنتج قيمتها في النظام الذولي؟ 


(9) وضع اينشتين معادلته الشهيرة رمم = 1 حيث € سرعة الضوءء 11 الكتلة . استخدم هذه المعادلة لاستنتاج وحدات 
النظام الدولي 51 للمقدار ۸, 


6 الوافي في الفيزياء 


مكلت 21 الفبزياء - الصف الأول الثانوي - من كتاب الوافي 


نظام حديث 


1 ا الاتارمن ندل 


(1) مستطيل طوله ضعف عرضه فإذا كان الخطأ النسبي في قياس العرض هو + فإن الخطأ النسبي في قياس الطول هو .. 


0 21 r © 0 

(2) وجود نفس معادلة الأبعاد على طرفي المعادلة ل 

© يؤكداضحتها ١‏ © يؤكد خطأها لا يضمن صحتها 2١‏ (5) يضمن صحتها 

(3) إذا كان ٠١‏ ۸5 ۲ = 2 والزاوية بينهما =90° » رسم المتجهين من ذيلهما عند نقطة واحدة فإي العبارات تكون 
غير صحيحة 000 

T =0 © R=S/۸T © R.S =0 © 


(4) الشكل البياني المقابل: يمثل,العلاقة البيانية بين الازاحة ل والمسافة و 
لجسم يتحرك دورة كاملة في :مسار دائري نصف قطره ع » أي الخيارات 
لدانص حالة هذا الجسم بت 

الازاحة (مم) 0 37 0 4r‏ 60 


31 Ar 4r 31 المسافة (ص)‎ 
2r 2 4 2 r (m) 


(5) الشكل المقابل: يوضح متجهين (8 ٠‏ 8) فإن الشكل يمثل محصلة طرح المتجهين (8 - ۸) ١‏ 
في الشكل المقابل حيث يمثلها المتجه © فما هو الشكل be‏ 


N‏ ااه م 


ASS A ا فى‎ 19 RIS 
تقريباً س‎ © 2W تقريبا‎ © 
أكبر من س‎ )( w أقل من‎ © 


wl 
¢ 
SK 
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امتحان تمهيدي لمادة الفيزياء 


© أكبر.قيمة الصورة © © أكبر قيمة الصورة © 
2) أكبر قيمة الصورة © © أقلقيمة الصورة © 


2 املقالي 


(8) مربع طول ضلعه 30 سم » احسب: مساحة سطح المربع بوحدة 1202. 


(9) في الشكل المقابل :يتحرك جسم من النقطة ۸ إلي النقطة ٤‏ ؛ احسب كلا من 
المسافة و الإزاحة التي قطعها الجسم. 


8 الوافي في الفيزياء 


